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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


RE- TENDER NOTICE 


No. C8/ 18908 /2011 /MCT. 


30th November 2011. 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for Minor Equipments and Instruments for the 
Microbiology Department of Medical College, Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed tender numbers and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from this office on working hours till 3.30 p. m . 


Tender No . — 142 /2011, 143/2011, 144 /2011, 145 /2011, 146 /2011,147/2011 and 148 /2011. 


Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 


Original — 416 . 


Duplicate — 


208. 


Last date and time for sale of tender form — 12- 1-2012 , 3 p.m . 


Last date and time of receipt of tender form — 13 - 1-2012, 2 .30 p.m . 


Opening date and time of tender — 13 - 1 - 2012 , 3 p .m . 


Tender form will be sent through post if required provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) is sent 
by way of Money Order in favour of the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 2-1 -2012 . No other forms of remittance will be accepted. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചെറിയ 
ഉപകരണങ്ങളും ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സും വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 142/ 2011, 143 / 2011, 144/ 2011 , 145/ 2011, 146 / 2011, 147 / 11, 148 / 2011. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും- 12- 1- 2012, 2 .30 മണി. 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 13 -1-2012, 2.30 മണി. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 13 -1- 2012, 3 മണി. 

ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക 50 അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു 
കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 2 - 1- 2012 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ലാതെയുള്ള 
ആവശ്യപ്പെട്ട് 
ആവശ്യപ്പെട്ട 


DETAILS OF ITEMS 


Tender No. — 142 / 11 


Units 


Strength 


Remarks 


| SI. 
No. 


Name of 

Items 


Quantity 
Indented 
2011 - 12 


Balance 
in hand 


Quantity 
received 
During 
last 12 
months 


Approx 

Cost 
per Unit 


Total 
Cost 


1 


Injection & 
Medicine Trolley 


- 30 
( Thirty ) 


1 ,739 


52,170 


- 30 


1,800 


54,000 


Instrument 
Trolley 
Wheel Chair 


Big 
15x24x30 


(Thirty ) 

10 


4,800 


48, 000 


( Ten ) 


SPECIFICATIONS 

Medicine Trolley with SS Bowl & Tray 
Overall approximate size: 680 mm (L )x 450mm (W ) x 900 mm (H ) 
SS tubular frame mounted on four castors , 100 mm dia. 
Two SS shelves with protective railing on three sides. 
Complete with SS bowl & SS tray on revolving brackets. 


Instrument Trolley 
Overall approximate size: 680 mm (L ) x 450mm ( W ) x900 mm ( H) 
SS tubular framework mounted on four castors , 100 mm diameter. 
Two SS shelves with protective railings on three sides. 
Enamel paint coated body. 


Wheel Chair 


Size: 670 mm width x 1100 mm diameter x 920 mm height. 


Material : M . S . Tubular framework fitted with S .S . Seat and back . Adjustable aluminium foot rest. 


Wheels : Two solid rubber tyred bicycle wheels . Two swivel castors 100 mm diameter in front. 


Painting : Enamel paint coated . 
Tender No . — 143/ 11 


Units 


Strength 


Sl. 
No. 


Name of 

Items 


Quantity 
indented 
2011 - 12 


Balance 
in hand 


Quantity 
received 
during 
last 12 
months 


Approx . 

Cost 
per Unit 


Total Remarks 
Cost 


235 


23,500 


Artery 
Forceps 


Straight 100 
16 cm (One Hundred ) 


235 


23 ,500 


Curved 100 
16 cm (One Hundred ) 


2 


16 cm 


215 


21,500 


100 
(One hundred ) 


Allis 
Forceps 
Kocher s 
Forceps 


50 


250 


12,500 


Thick 
210 mm 


( Fifty ) 


240 


24 ,000 


Mosquito 
Forceps 


Straight 100 

6 ” (One Hundred ) 


240 


24,000 


Curved 100 

6 ” (One Hundred ) 


5 


67 


6,700 


Thumb 
Forceps 
Toothed 


Fine 

100 
25 cm (One Hundred ) 


6 


100 


67 


6 ,700 


Thumb 
Forceps non 
Toothed 


25 cm (One Hundred ) 


7. 


275 


13,750 


Needle 
Holder 


Long 
and thick 

21 cm 


50 
(Fifty ) 


50 


195 


9,750 


Dressing 
Scissors 


Straight 
21 cm 


( Fifty ) 


20 


420 


8,400 


Clip 
Remover 
SS 


( Twenty ) 


Tender No. — 144 / 11 
No . SS 168/2011- 12 /MCH /TVPM . 


12th September 2011. 


Sl. 


Units 


Strength 


Remarks 


Name of 

Items 


Balance 
in hand 


Quantity 
indented 
2011 - 12 


No. 


Quantity 
received 
during 
last 12 
months 


Total 
Cost 


Approx. 

Cost 
per Unit 


Dressing 
Drum SS 


Big 
15x12 cm 


60 
(Sixty) 


2,650 15 , 90 ,000 


650 


39,000 


Tray with 
Lid SS 


Medium 
14x10 cm 


60 
(Sixty) 


Tender No. — 145/ 11 
No . SS 168A /2011-12/MCH / TVPM . 


12th September 2011. 


Units 


Strength 


Remarks 


Sl . 
No . 


Name of 

Items 


Quantity 
Indented 
2011 - 12 


Balance 
in hand 


Quantity 
received 
During 
last 12 
months 


Approx. 

Cost 
per Unit 


Total 
Cost 


Dressing 
Drum SS 


Medium 
14x12 cm 


60 
(Sixty ) 


1,850 1,11,000 


2 


Try with 
Lid SS 


Big 
15x12 cm 


(Sixty ) 


750 


46 ,800 


Tender No . — 146/11 


Units 


Strength 


Remarks 


Name of 

Items 


Balance 
in hand 


Quantity 
Indented 
2011 - 12 


No. 


Quantity 
received 
During 
last 12 
months 


Total 
Cost 


Approx. 

Cost 
per Unit 


BP 


. 


50 
(Fifty ) 


Apparatus 


970 


48 ,500 


Laryngoscope 
with 4 blade 


( Twenty five ) 


2,840 


71,000 


Nebulizer 
with Connecter 
Electric 


10 
( Ten ) 


4 ,150 


41,500 


4 


Weighing 
Machine 


10 
( Ten ) 


1,300 


13,000 


5 


Thermo 
Meter 


200 
( Two hundred ) 


.. 


50 


10,000 


Tender No. — 147 / 11 
No. SS 165A / 2011- 12/MCH /TVPM . 


12th September 2011 . 


Units 


Sl. 
No . 


Name of 

Item 


Strength 


Remarks 


Balance 
in hand 


Quantity 
intended 
2011 - 12 


Quantity 
received 
During 
last 12 
months 


Approx . 

Cost 
per Unit 


Total 
Cost 


1 


160 (Nos.) 


Oxygen 
flow meter 
with Humidifier 


1200 


1,92,000 


Tender No . — 148/11 


Si. 
No . 


Name of 

Item 


Units 


Strength 


Quantity 
received 
During 


Quantity 
Intended 
2011 - 12 


Balance 
in hand 


Remarks 


Approx. 

Cost 
per Unit 


Total 
Cost 


1 


Refrigerator 


225 litre 


6 Nos. 


18 ,000 


1,08,000 


ri 


• 


Tender Schedule 
1. The period for which the rates to be in firm — One year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, otherwise tender will be rejected without any notice and for free 

delivery at the department concerned . 

Advance payments conditions will not be considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . Manuscripts 

should be avoided as far as possible. 
Tenders should be accompanied with a formal agreement executed in 100 Kerala non judicial stamp paper 

together with required sum of Earnest Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (one percentage ) of the total cost of the articles quoted for, can be remitted by way of 

crossed Demand Drafts drawn in favour of the Principal, Medical College , Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest Money Deposit if they had produced the duly attested copies of 

relevant certificate along with their tenders. 
9. Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without superscription as specified are liable to be rejected . 

Tenders submitted with insufficient Earnest Money Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples should be submitted along with the tender. Tenders without 

samples will not be considered for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal address of the tenderers wherever necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any tender wholly or partially without any prior information to the 

Tenderers . 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm offering lowest price whose specification confirm to the requirements 

in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of the tenderers or his authorized representatives who may 

present at that time. 
18. More details can be had from this office on working hours. 


Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
[ No .135 /2011] 


മണിയോർഡറുകൾ 2 - 12 - 2011, 3 മണിക്ക് മുമ്പായി ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ 
മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം അയയ്ക്കാൻ 
പാടുള്ളൂ. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും 
ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും 
മേൽ വിലാസം, ദർഘാസ് നമ്പർ ഇവ വ്യക്തമായി 
രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും താമസിച്ച് ലഭി ക്കു ന്ന തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവ്യത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . C1/23363/ 2011/ MCT. 

| 11th December 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of Treadmill — 1 No. required for 
Physical Medicine & Rehabilitation of Medical College , 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed , tender number and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p.m . 
Cost of tender form (inclusive of ST). 

Original - 416 . 

Duplicate — 208. 
Last date and time for sale of tender form 
9 -1-2012, 2 .30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender 
10 -1 -2012 , 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
10- 1- 2012, 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 2 - 12 - 2011. No other forms of remittance will 
be accepted . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ 
മെ ഡി സിൻ ആന്റ് റീഹാ ബി ലി സ്റ്റേ ഷൻ വകു പ്പിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ ട്രെഡ്മിൽ ഒരെണ്ണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
താത്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 1- 2012, 2 .30 മണി. 


. TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm — One 

year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 
| pamphlet ( wherever necessary) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 . Kerala non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10- 1- 2012 , 2.30 മണി. 

-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 -1-2012, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം ദർഘാസ് 
ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 50 
അധികം ചേർത്ത് ( ത പാൽ ചാർജ്) മണിയോർഡറായി 
പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11 
എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 


14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 
information to the tenders . 


15. Specifications of the items are given in the list. 


16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോ ളേജിലെ 
പി . ഐ . പി . എം .എസ്സ്. - ലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മത്സര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇനി പറയും 
പ്രകാരമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
- ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം): 

അസ്സൽ - 4:16. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 1- 2012, 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 1 - 2012 , 2 . 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
10 - 1 - 2012 , 3 മണി. 


18. More details can be had from this office on 

working hours. 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Principal . 


| RE- TENDER NOTICE 


| [ No. 23/2011] 


No . C1- 14267/2011/ MCT. 


3rd December 2011. 


Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Various Equipments required for 
PIPMS, Medical College, Thiruvananthapuram . Tenders 
should be subscribed , tender number and addressed to 
the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 , 30 p . m . - 

Cost of tender form ( inclusive Sale Tax ): 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 22 -12 - 2011 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Original — 416 . 


- St . 


Duplicate - 208 . 


Name of Item 


Specification 


No. 


(2) 


(3 ) 


Last date and time for sale of tender form 
9-1- 2012 , 2.30 p . m . 


Dental Acryliser 


Last date and time of receipt of tender form 
10 -1 -2012 , 2.30 p. m . 


Indian (Voltage 230v 
50Hz ) 
Digital time and 
temperature settings . 
Provision for 2 settings 
at a time. 
Top opening type . 
Tap for water outlet. 


2 


Dental Dewaxing bath 


Opening date and time of tender form — 10 - 1 -2012 , 
2.30 p. m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 22 - 12 - 2011 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


Indian ( Voltage- 230v 
50Hz .) 
Digital time setting . 
Maximum boiling 
temperature > 100°c 
(More than 100°c ). 


(1) 


(2) 


(3 ) 


3 


Hydraulic press for 
denture flask 


Table mounting type . 
Hydraulic type. 
With pressure gauge. 
Knob for releasing 
pressure . 


7. Earnest Money Deposits (one Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


4 


Common balance with 
standard weight box 


Double pan balance . 
physical balance . 
Balance placed inside a 
glass chamber . Weight 
box with milligram 
weights. 
Vertical & Horizontal 
movement and Least 
count — 0 .001cm . 


5 


Traveling microscope 
(verticle & horizontal) 


6 


Colorimetry set for 
specific heat of solid 
and liquid 


Copper container type 
with stirrer and modem 


box . 


7 


Daniel cell 


Zinc rod inside a copper 
container with connecting 
terminals 


Tenders Unsealed , Unsigned or submited without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 

for selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers whereever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters . 


8 


Rheostat- 10052 


1000z2 variable from 
0 - 1000s2 


9 


A 


Wall mount type 


Apparatus to verify 
parallelogram and 
triangle law of forces 


Lamp and Telescope for 
young s modulus 


Telescope range upto 
10 metre. 


SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 


18 . 


More details can be had from this office on 
working hours. 


The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal . 


4. 


5. 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 


TENDER NOTICE 

[No. 150 /2011 ] 
No. C1 -24328/2011/MCT. 

3rd December 2011. 
Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of Non Jacked Vertical Autoclave 
1 No. items required for Microbiology Department of 
Medical College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
subscribed , tender number and addressed to the Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 


Cost of tender form (Inclusive of Sale Tax ): 

Original - 416. 

Duplicate — 208 . 
Last date and time for sale of tender form 
10-1- 2012 , 2.30 p . m . 

- Last date and time of receipt of tender - 11-1 -2012 , 
2 .30 p. m . 

- Opening date and time of tender - 11 - 1 - 2012 , 
3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011 . Money Order should reach this 
office on or before 30 - 12 - 2011. No other forms of 
remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ നോൺ 
ജാക്കറ്റ് വെർമിക്കൽ ആ ട്ടോക്ല വ് - ഒരെണ്ണം വിതരണം 
ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനി പറയും പ്രകാരമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 
3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 


1 . 


TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as 
possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits ( one Percentage) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstance . 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered 
for selection . 
Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം); 

അസ്സൽ- 416 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 208. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -1- 2012, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11 -1- 2012 , 2 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
11- 1- 2012 , 3 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിഓർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ളഎല്ലാഅപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോഡറുകൾവഴി 

ഫോറ ങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 30 - 12 - 2011- നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- Medical College, 

Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 
No. 07/2011- 12 / CNA) 


.- 


No. C1 / 425/2011 / CNA. 

29th November 2011 . 
Sealed tenders are invited for the purchase of 
Foreign Books for Govt. College of Nursing, Alappuzha . 
The tender should be superscribed “ Tender No. 07 / 2011- 12/CNA 
for the supply of Foreign Books” and addressed to the 
Principal , Govt. College of Nursing , Alappuzha. The last 
date fixed for the receipt of tender is at 3 p .m . on 
17 -1 - 2012 and opening is at 4 p . m . on 17 - 1-2012 . Sale of 
tenders will be closed on 16 - 1 -2012 at 4 p .m . The cost of 
tender is 850 and duplicate copy is 425 . The tender 
form is not transferable . Money Order will be accepted 
towards cost of tender form till 9 - 1 - 2012 . 50 should be 
sent additionally if needed by post. More details can be 
had from the office of the undersigned on all 
working days . 


ആലപ്പുഴ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ഫോറിൻ ബുക്ക്സ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ “ ദർഘാസ് നമ്പർ 07 / 2011-12 / സി .എൻ. എ . 
എന്ന് രേഖപ്പെടു ത്തേ ണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 17 -1- 2012 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
17 - 1-2012 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില 850 - പകർപ്പിന് 425 -ം ആണ്. 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 16- 1-2012 വൈകിട്ട് 4 മണി. 
തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതിന് മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 9- 1- 2012 . തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 
- 50 ചേർത്ത് മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കു 
ന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


Govt. College of Nursing, 
Alappuzha . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . C1-1355/2011 / MCTCR . 

29th November 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of following items required for Medical 
College, Thrissur. 

The tender forms and further details such as specification and General conditions etc . can be had from the Office of 
the Principal , Government Medical College , Thrissur- 680 596 . Those who wish to get the tender form by post should send 
50 extra by Money Order towards postage for each tender. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നപകാരം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവൺ മെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് അധികമായി 
ഓരോ ദർഘാസിനും മണിയോർഡർ ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


SL. 
No. 


Tender No. and 
Name of the equipments 


Name of 
Department 


Cost of tender form 
Original 

Duplicate 


(1) 


-- ( 2) 


- (5 ) 


1 


Pulmonary Medicine 


2,496 


1 ,248 


3, 016 


1 , 508 


1,248 


624 


- 1 161/2011-12/ MCTCR _ Video Assisted Fibre 

optic Bronchoscope 
2 162 /2011 -12 / 

MCTCR — Video Assisted Semi 
Flexible Medical Thoroscope 
3 163/ 2011 -12/ MCTCR _ Portable ICU 

Fibre optic Bronchoscope 
4 164/2011 -12 /MCTCR — Mechanical Ventilator 
5 165/2011 - 12 / MCTCR - Digital Image 

Intensifier with DSA facility 
6 166/2011 -12 / MCTCR - Computed - 

Radiography system 
7 167/2011-12 / MCTCR - Color Doppler 


1, 560 
18 ,720 


- 780 
9,360 


Radiodiagnosis 


2 


4,680 


2 ,340 


3,952 


1,976 


8 
9 


168/2011- 12 /MCTCR — IUI equipments 
169 /2011- 12/MCTCR — Multi- Para monitor 


1,040 
5 ,720 


520 
2 ,860 


O & G 

O & G 
Paediatrics 
Orthopaedics 
Anaesthesiology 

Orthopaedics 


416 


10 
11 
12 


364 


D & V 


260 


General Surgery 


1,664 


832 


14 


520 


260 


15 
16 


3 ,120 
2,496 


1,560 
1,248 


40 


Paediatrics 


17 


10 


1,664 


832 


18 


1 


Forensic Medicine 


3,120 


1,560 


19 


one Compo 


1 


312 


156 


Physical medicine 

& Rehabilitation 
Transfusion Medicine 


20 


3, 120 


1,560 


170 /2011- 12/MCTCR — Electric Cautery 
171 /2011 - 12 /MCTCR — Hexapode set 
172 /2011 - 12 /MCTCR — High frequency low 
temperature Radio frequency machine 
174/2011- 12/MCTCR — Sealing mounted 
operation theatrue lights 
175 /2011- 12 /MCTCR — Self Retaining 
Reactors 
176 / 2011- 12/MCTCR — Upper G1 Endoscope 
177 /2011- 12 /MCTCR — Infant Radiant heat 
warmer 
178 /2011-12/MCTCR — Neonatal CPAP 
Machine 
179/ 2011-12/MCTCR — Gas chromatograph 
Mass Spectrometer 
180 /2011- 12/MCTCR — Three in one Compo 
Unit with electrical Stimulation IFT & TENS 
181/2011- 12 /MCTCR — Total Automatic 
component Extractor 
182 /2011 - 12 /MCTCR — Blood Bank 
Refrigerator 
183 /2011- 12 /MCTCR — Cell counter 
184 /2011-12 MCTCR — Coagulometer 
185 /2011- 12MCTCR Elisa Reader & washer 
186 / 2011-12MCTCR — Reagent Refrigerator 
187 /2011- 12 MCTCR — Sterile Connecting 
Device 
188 /2011-12MCTCR — Plasma Freezer 
189 /2011-12 /MCTCR — Plasma freezer- 80°C 
190 /2011- 12MCTCR — Platelet Agitation -cum 
incubator 
191 /2011- 12/MCTCR — Plasma Expresser 
192 /2011- 12MCTCR — ID Card Centrifuge 
112 /2011- 12MCTCR — Multi utility photo 
therapy unit (Re-tender ) 
8 /2011-12 MCTCR — Capnometer 


1,872 


936 


1,040 


520 


22 
23 
24 
25 
26 


520 
260 
832 


2 
3 


1,664 

520 
2,080 


260 


1 ,040 


27 
28 
29 


1,872 
1, 248 
1,248 


936 
624 


624 


416 


30 
31 
32 


832 
624 


312 


D & V 


416 


208 


33 


Physiology 


208 


Closing date and time of sale of tender (M . O .) — 5 -1-2012, 4 p . m . 
Closing date and time of sale of tender by cash — 12 - 1 - 2012 , 4 p . m . 
Last date and time for receipt of sealed tender — 13 - 1- 2012 , 1 p. m . 
Opening date and time of tender — 13- 1-2012 , 2 p . m . to 4 p . m . 


Government Medical College, 
Thrissur . 


( Sd .) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


SPECIAL CONDITIONS 
The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 
3. Warranty - minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


No. S5 /14713 / 2011/ MCC. 

2nd December 2011. 
Sealed and competitive tenders in prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Zoom Microscope- 1 No . to 
the Department of Ophthalmology, Medical College, 
Kozhikode . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Medical College, Calicut during 
working hours (Phone : 0495 - 2350212 ) . Tender should be 
superscribed with tender number as specified below . The 
tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth 100 and Earnest 
Money Deposit @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of 150 ( 100 towards the cost of Stamp 
Paper and 50 as incidental charge) by Money Order 
taken in favour of Principal, Medical College, Calicut. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 

Superscription — Tender No. S5 /14713/2011/MCC for 
the supply of Zoom Microscope to the Department of 
Ophthalmology . 

Estimated cost - 12,19,000 . 
Cost of tender form: - 1,872. 

By post - 1,912. 
Last date and time of sale of tender form by post 
10 -1- 2012, 3.30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form - 
16 -1-2012, 3.30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender 
17 - 1 -2012 , 11 a. m . 

Date and time for opening of tender 
17 -1-2012, 11 .30 a . m 

Date upto which the rates are to be firm 
31- 6- 2012 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Government Medical College, 
Calicut, Kerala, India , Pin - 673 602 . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading errection and commission 
charges and installation should be borne by the 
tenderer. Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable . Cheque, Draft , Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. Belated tenders will not be accepted . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓഫ്താൽമോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് സൂം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെകാസ്കോപ്പ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാംശങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. ( 0495 
2350212 ) 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെഴുത്തോടു കൂടി ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്ര വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്. 5 / 147 13 / 2011/ 
എംസിസി- ഒഫ്താൽമോളജി വകുപ്പിലേക്ക് സൂം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
അടങ്കൽത്തുക - 12, 19 ,000. 
നിരതദ്രവ്യം - വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,872. 

- തപാൽ വഴി - 1,912. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽ വഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും-- 10-1-2012 , 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 16 - 1- 2012 , 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 1- 2012, 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
- 17 - 1 - 2012 , 11.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-8. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ 
- പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, 
- യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ 
ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് 
ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


വകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ വ്യം , 
സമ്മത പത്രം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ 
പാലിക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും 
കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 
1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി- ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
4 . വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധനസാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 

പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


Illumination unit 
System 

: Cold light coaxial 

illumination by fiber 

light guide 
Light source 

: Halogen Bulb 15V 

150W 
Field of illumination 

| 55mm dia 
Field of red reflex illumination : 15mm dia 
Filters 

Heat- absorbing , UV 
(Permanent feature 
build - in ) 
Blue Cut , Retinal 

protection 
Arm , base 
Mount 

: Floor stand type 
Arm extension 

: 1045mm 
Balance arm vertical stroke : 400mm 
Base size 

: 40mm x 40mm 
Others 
Weight 

: 82Kgs 
Power consumption 

: 400VA 
Power source 

: 120VAC and 230V AC, 

- 50 /60 Hz 
Standard Accessories 

( 1) Coaxial Binocular Assistant Scope 
(2 ) Beam Splitter 
( 3) Camera 

(4 ) C -Mount 
| ( 5 ) T . V . 
(6 ) Recording system (Computer, Software ) 


SPECIFICATION 


Microscope Unit 


Magnification Changer 


Objective 
Eye Pieces 


Government Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Principal. 


Binoculars 


: Motorized zoom type 

(zoom ratio 1.5) 
: F = 200mm 
: 12. 5x ( high -eye point 

& wide field ) 
: 45 degree binocular 

with converging 

Optics 
: F = 160mm 
: 4.28x21.4x 
: 52.5mm dia to 10 .5mm 


Total magnifications 
Actual fields 


dia 


: 175mm 
: 30mm 


Working distance 
Focusing stroke 
X - Y coupling unit 
X - Y movement stroke 


TENDER NOTICE 
No. S/3901/ 11/DCC . 

28th November 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Mercury , Intermediate 
restorative material, Disposable blades & X ray Developing 
Hanger to the Dental College , Kozhikode for the financial 
year 2011- 12 . 

Approximate Cost is 3, 20 ,000 . 
EMD - 1 % of the total cost of item tendered for. 


Foot Switch functions 


: + / 25mm in each 

direction (with 
centering function ) 
Focus (Motorized ) 
UP/Down 
Zoom (Motorised 
UP/Down 
X - Y (Motorised ) X 
Direction & V 
Direction Movement 
( 360 degree) 
Main Lamp On /OFF 
on the foot pedal 
and control panel 


Cost of tender form : 

Original — 728 . 
Duplicate — 416 . 

- By Post ( M. O ) - 768 . 
Closing date and time of sale of tender form by 
post _ 26 -12 -2011, 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
7-1- 2012 , 3 p. m . 


Last date and time of receipt of tender form 
9-1- 2012 , 4 p. m . 

Date and time of opening of tenders 
10 - 1- 2012 , 11 . a. m . 

More details can be had from the office during office 
hours . 


Cost of duplicate copy is 337 . 
Last date of issue of tender form — 23 -1-2012, 3 p. m . 

Closing date and time of tender form by post 
12 -1 - 2012 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
24- 1- 2012, 4 p . m . 

Date and time of opening tenders — 25 - 1 - 2012 , 
11.30 a. m . 


Date upto which the rates are to be firm — 31-3 - 2012 . 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേ ജി ലേക്ക് 
മെർക്കുറി, ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് റെസ്റ്റോറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ്, 
ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്ലേഡ്സ്, എക്സറേഡവലപ്പിംഗ് ഹാംഗർ 
എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂന്നു . 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 3, 20,000. 
നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 728. 

പകർപ്പ്- 416. 
താപാൽ വഴി വില്പന വില ( എം . ഒ. മാത്രം) - 768. 

വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
( തപാൽമുഖേന) - 26 - 12 - 2011 , 3 മണി. 

- വിൽപന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 1- 2012 , 3 മണി. 


Tender forms are not transferable under any 
circumstances. Cheques, Drafts , Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms nor will the 
forms be sent by V. P. P. Duplicate copy of tender forms 
can be had on payment of 220 . 


IMPORTANT 


ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
9 - 1- 2012, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 1- 2012 , 
11 മണി. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


The tenderers should send along with the tender, an 
agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
worth 50 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for. Tenders without agreement and EMD 
will be rejected outright. Specimen agreement is annexed to 
the prescribed tender forms. Stamp paper will be supplied 
to firms outside Kerala on request along with a remittance 
of 50 (Fifty only ) towards the cost of Stamp paper and 
40 as incidental charges by money order . Brand name of 
the item quoted should be mentioned . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ 
കേടായ ഫർണിച്ചറുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യു ന്ന തിനും 
കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷണർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽനിന്നോ മുദ്രവെച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം - ടെൻഡർ തുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 450. 
- തപാൽ വഴി - 490. 

പകർപ്പ്- 337. 
ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 23- 1- 2012, 3 മണി. 

തപാൽ വഴി വില്പന തീരുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
12 - 1- 2011, 3 മണി. 


Govt. Dental College , 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . E /2852 / 2011/ CNC. 

8th December 2011. 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Air Conditioner and 
Repair of Furniture in the Government College of Nursing , 
Calicut. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal , Government College of Nursing , Calicut direct on 
payment of 450 and by registered post on payment of 
- 490 by money order. Tender forms should be 
superscribed as “ Tender No. E /2852 / 2011 /CNC ” (as 
indicated in the statement appended ) and addressed to 
“ The Principal, Government College of Nursing, Calicut, 
Kerala- 673 008. The last date of receipt of tender and the 
date of opening tender is as specified in the annexure 
against each tender. Late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11 a. m . in the presence of 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 1- 2012 , 4 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25 - 1- 2012 , 
11. 30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ ഇ /.. ./ 2011 / സി . എൻ. സി . എന്ന മേലെഴു 
ത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ " പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. കോളേജ് 
ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി. ഒ., കോഴിക്കോട് 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . 


- നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ദിവസം കൃത്യം 
11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

50 വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ ഒരു ശത 
മാനം നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് 
ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. and 
Superscription 


- No . 


E /2852/2011/ CNC — Repair of 12 Nos. of 
Office Table by replacing the Plywood 
sheet and locks. And 100 Nos. of Jefferson 
Chairs by changing ratton seat and back 
into Teak wood 
E/1156/2011/ CNC _ Purchase of 2 Nos. of 
1.5 Ton split AC — 3 star including stabilizer 
and installation charges. 


Govt. College of Nursing, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


